
TELEFUNKEN - Mod. Domino 56 - OM, OC e FM. Onde medic da 1620 a 520 kc/s, onde corte da 5,8 a 17,5 megacicli, FM da 67,5 
a 104 megacicli. Media frequenza AM a 466 kc/s. Media frequenza FM a 10,7 megacicli. 








































